MIECZYSŁAW 


UHOCHOLSKI 


student medecyny i podchorąży W. P. 


przeżywszy lat 23, zginął dnia 3 września 1939 roku. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 1 czerwca 1940 r. o godz. 6': rano w kościele św. Anny, 


na które zapraszają 


Koledzy szkolni Gimn. III. 


im. kr. Jana Sobieskiego. 


